GUSTAW 


CHOROBSKI 


NAJUKOCHANSZY MAŽ 
B. MISTRZ STOLARSKI, CZŁONEK ZBOWiD 


+ przeżywszy lat 79, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Krakowie dnia 27 lutego 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Podgórzu na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 3 marca br. o godzinie 13.00, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 


smutku i żałobie: 


ŻONA Z RODZINĄ. 


Msza swieta żałobna 


odprawiona zostanie w piątek dnia 3 marca o godz. 7.00 w kościele paraf. 0.0. Redemptorystów 
przy ul. Zamojskiego 56. 


MEN PRIE PRERPNIĄBIORGEWO 

VELUE KOMWNALNYCH 
PUNET VALVE FOGRAMNOVFTAM MR : D. Z. 1860/78 - 30 
Krakow, wl. Makewiela M — Tel. 140-% 
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